Schema elettrico del Gruppo RF N. 2735. 
Questo Gruppo e adatto alia realizzazione 
di ricevilorl alimentabili con pile. Puo es- 
sere usalo tanto con un condensatore va- 
riabile N. 821-C. quanio con uno N. 822-C. 
E' impiegato nei ricevitori G 306 e G 374. 
Per i particolari d'impiego si veda per 
esempio il ricevllore con alimentazione a 
pile G 306. nel quale per la valvola DK96 
e usata una tensione anodica massima di 
67 V. In que&to caso la griglia-schermo 
n. 5 e collegata direttamente alia massima 
tensione anodica di 67 V (sono eliminati 
la resistenza di 150 kQ e 11 condensatore 
di 10 kpF) mentre la resistenza di 33 kQ 
portante la corrente anodica alia griglia 
anodica oscillalrice n. 3 e portata a 10 kQ. 
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